Dr TOMASZ 


LEWICKI 


zmarł dnia 14 października 1942 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 29 października 1942 roku o godzinie 83% rano 
w kościele OO. Kapucynów, o czym zawiadamiają 


zona, córka i syn. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
Jana Wolnego Drukarnia Zwiazkewa, Kraków, Mikołajska 13, 


Kraków, pi. Szczepański 2. Tel. 103-31. 


